Pochenski 


przezywszy lat 31, po krötkich cierpieniach, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł w Krzestawicach dnia 9-go 
Czerwca 1888 roku. 


W nieutulonym żalu żona wdowa z dwojgiem małoletnich dzieci, zaprasza 


Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprow: nie zwłok w Poniedziałek 
dnia 11 b. m. o godzinie 10 E 


ı po odprawi 


